STEFAN 


TRZEBINSKI 


emer. pułkownik W. P., Inspektor Okregu Krakowskiego Polskiego Czerwonego Krzyża, 


Kawaler Orderu „Virtuti Militari“ i „Odrodzenia Polski“ 


przeżywszy lat 63, zmarł w Krakowie, w dniu 20 listopada 1948 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 23 b. m. o godz. 11 przed poł. 
w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobowca. 


Zawiadamiając o tej niepowetowanej dla nas stracie, zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach 
pogrzebowych 


Koło Pracowników P.C. K. 


przy Zwiazku Zawodowym Pracowników Instytucji Spolecznych. 


Orukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 


